HRABINA EMILIA OESTERLE 


MIEROSZOWSKA 


urodzona w Frajburgu w Bryzgowii d. I Kwietnia 1527 r., 
po długićj a dolegliwćj chorobie, zasnęła w Panu dnia 11 Grudnia 1877 roku 


o godzinie Y rano. 


W żalu pograzeni mąż i synowie, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność na wyprowadzenie 
zwłok we Czwartek dnia 13 b. m. z domu przy ulicy Krupniczéj pod L. 145 do ewangelickiego koscioła 
parafialnego o godzinie 10 rano, a ztamtad na Cmentarz. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


